DART AEROSPACE LTD 
pper Deflector 


Inspection Dwg: 647.3900 


Rev: C1 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Ara Tolerance pa Reject Method of Comments 
Dimension Dimension inspection: i. 
0.125 x 44.9% | +/-0.005 x +/-0.5° 
+0.005/-0.001 E AA 
2.110 +/-0.002 
4.220 +/-0.002 Ba 
0.700 +/-0.005 N 
0.340 +0.000/-0.002 g 
0.035 x 45 | +/-0.005 x +/-0.5° 
0.375 +/-0.005 
15.896 +/-0.005 
0.312 +/-0.005 
6.446 +/-0.005 
15.046 +/-0.005 o 
Ø0.189 +0.005/-0.001 | [| | | 
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Measured by: 


Audited by: 


Preliminary Approval: 
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